STANISLAW HORDYNSKI 


b. wtasciciel dobr, 


po krótkiéj chorobie zaopatrzony $8. Sakramentami, zgasł w Panu dnia 8. Września 


1818 r., w 85 roku życia. 
W smutku pogrążona rodzina zaprasza krewnych. przyjaciół i pobożnych 
chrześcian na obchód pogrzebowy, który się w Poniedziałak dnia 9. o godz. 36 


po południu odbędzie. 


Rzeszów, dnia 9. Września 1878. 


Drukiem J, A. Pelara w Rzeszowie 


